Dnia 17 listopada 1954 r. zmarł w Krakowie 


Prof. Dr TADEUSZ 


BANACHIEWIGZ 


członek tytularny Polskiej Akademii Nauk, długoletni 
profesor Uniwersytetu Jagiell. i Wyższych Uczelni, 


dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie, 

autor wielu cennych prac naukowych z zakresu astro- 

nomii i geodezji, odznaczony w roku 1954 Orderem 
Sztandaru Pracy I Klasy. 


W Zmarlym traci Nauka polska wybitnego i zasłużonego 
uczonego w dziedzinie nauk astronomicznych. 


PREZY DIUM 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
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